موقع البوابة رقم 2 | https://goo.gl/maps/ob5dZwchUgdVrq P8‏ 


موقع مدخل المبنى الإداري | https://goo.gl/maps/wwZEq30ohvWFkPYZj6‏ 


ايميل القسم الرسمي | INDHR@MNGHA.MED.5A‏ 
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0118043725 


